Piso Laminado 


El Piso Laminado en Bogotá le ofrecen una amplia variedad de estilos y diseños, 
permitiéndole elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias estéticas y a la 
decoración de su hogar. Ya sea que busque un aspecto de madera natural, azulejo o incluso 
piedra, el Piso Vinílico en Bogotá pueden adaptarse a todos los gustos. 


Además, la tecnología de impresión de alta calidad utilizada en la fabricación de este Piso 
Vinílico Conductivo ha mejorado considerablemente, dando como resultado diseños 
realistas que imitan a la perfección los materiales naturales. 


Los suelos laminados se componen de varias capas que se fusionan para crear un 
revestimiento duradero y atractivo. Las capas proporcionan Persianas en Bogotá resistencia 
a los arañazos y las manchas, imitando el aspecto de la madera dura, la piedra y las 
baldosas. 


La capa superior es transparente, mientras que el Piso Laminado en Bogotá, capa 
decorativa, está impresa con diseños que complementan la decoración de su hogar. La 
capa interior se compone de fibra de alta densidad para mayor resistencia y estabilidad Piso 
Vinílico en Bogotá; también ayuda a evitar que se deforme con el tiempo. La capa inferior 
proporciona soporte y resistencia a la humedad Persianas en Bogotá. 


